FRANCISZEK KOZŁOWSKI 


b. sierżant straży. pozamej: w Krakowie, 


przeżywszy lat 48, po krótkiej i ciężkiej chorobie, zmarł 
w piątek dnia 1o lutego 1905 r. 


W smutku pozostałe dzieci i rodzina zapraszają Krewnych, Przyjaciół 

i Znajomych na obrzęd pogrzebowy, który się odbędzie w niedzielę dnia 

12 b. m. o godzinie 3 po południu z krypty kościoła XX. Pijarów, wprost 
na miejsce wiecznego spoczynku. 


Druk W. Korneckiego w Krakowie. Zakład pogrzebowy J. Nowińskiej, Mikołajska I. 14. 


